37k             MÉMOIRE SUR LE SYSTÈME DE  VALEURS
dantes qu'on obtient pour y, s, ... en faisant x = a dans les équation,
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l'erreur ep sera encore la plus grande de toutes pour les valeurs a, 6, y, .. des variables x,y, z, ....
Démonstration. — En effet, supposons que Ton donne successivement à # toutes les valeurs possibles depuis x = — QO jusqu'à x = -+- ce et que pour chaque valeur de a? on détermine les valeurs de y, s, .. par les équations
y-
(0
72 —yi     «s—
on obtiendra une infinité de systèmes de valeurs de x, y, zt ... parmi lesquels se trouveront compris les trois systèmes
a,     6,     y,      ...,
De plus, quel que soit le système que l'on considère, la différend entre l'erreur ep et une autre erreur quelconque eq sera un polynonn du premier degré en x, y, z, ... ; et, si Ton y substitue pour y, s, . . leurs valeurs en x déduites des équations (i), cette différence deviendrj simplement un polynôme en x du premier degré ou de la forme
Maintenant, si ce polynôme reste positif pour les valeurs af et a de x, il est clair qu'il sera encore positif pour toute valeur de x corn prise entre a, et a2. Si donc Terreur ep est supérieure à toute autre ereurs commence à croître dès que l'on donne à z une valeur plus grande ou plus petite que £. Mais il pourrait arriver qu'avant de croître le minimum dont il s'agit restât quelque temps stationnaire. Alors on obtiendrait une infinité de minima tous égaux entre eux, et correspondant à une infinité de valeurs de s. Dans tous les cas, dès qu'une fois le minimum des plus grandes erreurs a commencé à croître, il ne peut plus s'arrêter. Ainsi, lorsque la question devient indéterminée, toutes les valeurs de z qui la résolvent se trouvent comprises entre deux limites données, et le minimum des plus grandes erreurs conserve toujours la même valeur entre ces deux limites.
